Express 5800 /FW 500 c、FW 30 Ob 再セットアップ時の注意点 


Express 日800 /FW 500 C、FW 30013をご購入いただき、ありがとうございます。 

本製品の再セットアップ時の注意点、につきまして、ご連絡いたします。 

製品に添付のユーザーズガイドにおきまして、「3セットアップ」の「再セットアップ」におい 
て「再インストールに必要なディスク」として rCheck Point Next Generation(NG with 
Application InteUigence R 目5)」と記述されておりますが、 Express 5800 /FW シリーズを再セット 
アップする場合には、上記の媒体を使用せず、 「Comprehensive R55 Bundle for Linux3,0 
(RHEL3.0)」 を使用していただくようお願いいたします。 



